see 


A-12 UMMARY 
Approved For Release anit ince CIA- ea eee 1 


een tai : 25X1 
ae es ees 
Cumulative 
Date Flown _—s_—s_—C<Ob lective _ Flt Time Flt Time Reference Msg # 


“T20 Feb 


[27 Feb 63 


25X1 | goo on Feb 63 
25X1 , 23 Feb 63. 
25X1_ 7 

5 Zeb 63 
25X1 a . 


Approved For Release 2004/07/08 : CIA-RDP81B00879R001000100157-1 


ee ENA PRA 2 107 IEP TSN IT ACIP ESRI POEMS RI COPE AIRE a MRR CE PS an OI 


&, 


Approved For Release ante sSEBRDbs1 B00879R001000100157-1 


Ael2 F 


Tt TEST = hdeovagte 


_Date Flown 
| 28 Feb 63 


Objective 


peed: ron ae w 2.79 (3 Feb 63) 
:| 61,600 feet (8 feb 6 
i 


_Fit Time 


| Routine Tx: ~ 
bleeceeo 


ae atria 


Cumulative 


25X17 


Fit Time Reference Msg # 


* 


Approved For Release 2004/07/08 : CIA-RDP81B00879R001000100157-1 


osa/Dd 
OSA/RS 


' = 05A/06/08¢c 
b/cioD chron’ 
23 = OS$/OD/OXE #5 = € 


t 


